+12V 


R813 


7 BKLT_EN | > - 


7 BKLT_VBR1 I > — 


,_R80^QKJ 




, RSIQ ^ ^OK 1/IOW 


C8011 1 0.47uF 16V 


R81 1 
150B JU1 QW 5% 


NC 
VI N 


C802I I68NF 50V 


C812 1 1 100N 50V 


. R802 ^2 70K +-1% 1/1 OV\ 

C808I I NC 


R803 R819 

33K 1/1 6W 5%!3K 1/16W 5°/ 
. R804 y ^ 1QOK 1/1 6W 5% 


NC ■% -=±r 

VFAULT 


VCC GATE 
COMP PGND 
EN ISENSE 
DBRT OVP 
GND LED1 
OSC LED2 
I SET LED3 
BOSC LED4 
LED12 LED5 
LED11 LED6 
LED10 T3 LED7 
LED9 £ LED8 


: — I 

I C811 d=( 

NC/470uF 16V 1 


L801 

47UH 


:C8io 

100N 50V 


-»OVP 


+ C807 

C803 

4.7UF 100V 

0.47UF 50V 


C804 


a47UF 50V _ 



C813 
2N2 50V 


C814 
2N2 50V 


C806 / R834 

270K^-1% 1/IOW < 
lOOpF 50V 

' 2010 / 2/9 


> R80f 

> 300K • 


R809 

6.2KOHM +-1 % 1/IOW 




It is suitable for 18.5", 20", 21. 5" & 23" LED panel 



190W 

200W 

215W 

230W 

R809 

6.2K 

6.8K 

6.2K 

6.2K 

R834 

NC 

270K 

270K 

39K 

R812 

0.15 ohm 

0.15 ohm 

0.12 ohm 

0 . 2 ohm 

R816 

NC 

NC 

NC 

0 . 2 ohm 
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